Allianz (Ip (>) 


Optimaxx protección 


Cobertura básica por 
fallecimiento 


Si el Asegurado fallece 
durante el Plazo de 
Vigencia, Allianz pagará la 
Suma Asegurada 
contratada a los 
Beneficiarios, siempre que 
la Cobertura se encuentre 
en vigor en el momento del 
siniestro. 

Si el Asegurado sobrevive 
al término de la Vigencia, 
la Cobertura concluirá sin 
Obligación alguna para 
Allianz. 
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